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Los representantes de la familia Gelastocoridae son hemípteros semiacuáticos que 
viven en lagunas, arroyos o ríos y en sus orillas húmedas. 

Sus especies han sido especialmente estudiadas por Edward L, Todd (1955), quien 
da claves, descripción de especies y redescribe las conocidas. 

Se conocen tres géneros en la familia, Gelastocoris Kirkaldy, Montandonius Melin y 
Nerthra Say. Todd sôlo reconoce dos géneros, pues coloca a Montandonius como 
sinónimo de Gelastocoris. En un trabajo anterior (De Carlo, 1959) establecí que 
Montandonius Melin es buen género, basándome en el estudio comparativo de los 
caracteres externos y los de la cápsula genital. En ese trabajo describí tres especies nuevas. 

Como complemento doy a conocer aquí la estructura del aparato genital masculino 
de dos especies, una del género Gelastocoris y otra de Nerthra Say. 


APARATO GENITAL MASCULINO DE GELASTOCORIS PARAGUAYENSIS 
DE CARLO 


Comprende los testículos, conductos deferentes, vesículas seminales, conducto 
eyaculador, cápsula genital y tiene glándulas accesorias. 

Los testículos presentan una forma muy particular. No están constituidos por un 
conglomerado de tubos seminiferos, como en las especies de Belostoma, Ranatra, Curicta 
y otras, ni por folículos individuales, como en las especies de Pelocoris, Ambrisus,, etc. 

En G. paraguayensis sólo se distinguen en cada testículo dos partes (fig. 2) 
arrolladas en un principio en espiral (fig. 1). La espiral ventral es más robusta que la 
dorsal. 

No he podido determinar cómo está constituido cada espiral, pero teniendo en 
cuenta que en las hembras cada ovario está compuesto por cinco ovariolos, y 
considerando lo expuesto por C. Claus en el capítulo referente a generalidades de los 
insectos, parte aparato genital, que dice “Les organes génitaux males et femelles sont 
toujours répartis sur des individus différents, mais les parties qui les composent dans les 
deux sexes se correspondent entre elles” deduzco que los testículos en la especie en 
cuestión, están formados por cinco folículos, de los que corresponden tres a la espiral 
ventral, más gruesa y dos a la dorsal más delgada. 

Larsén (1938: 160, fig. 107) al referirse a los testículos de Notonecta glauca L., 
semejantes a los de G. paraguayensis, considera que las espirales de cada testículo forman 
dos paquetes, uno de tres folículos y el otro de dos, cada uno envuelto por una túnica de 
tejido compacto. 

Coincido con lo que dice O. Larsén en cuanto al número de folículos que tiene cada 
testículo y cada espiral. 

Lo expuesto por Claus lo he constatado en Belostoma elegans (Mayr), (1967), en 
Ranatra sjostedti Montandon (1967, 1971), etc. Larsén (1938) corrobora lo dicho por 
Claus, observando los dibujos que da del aparato genital de macho y hembra de algunas 
especies de hemípteros acuáticos europeos. 
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A pesar de las comprobaciones anotadas, el principio enunciado por Ciaus 
posiblemente sea solamente aplicable a los Ordenes de Pterygota dentro de la Clase 
Insecta, por la siguiente razón: 

Carmen J. de la Serna de Esteban (1962) consigna que en los machos de tres 
especies de dos géneros de la familia Macbilidae, los testículos están constituidos cada uno 
por tres folículos, y que en las hembras cada ovario tiene siete ovariolos. Macbilida es un 


Orden de Apterygota. 





Figura 1, aparato genital masculino de Gelastocoris paraguayensis De Carlo; 2, testículo aislado; 3, 
cápsula genital vista por la cara ventral; 4, vista de la cápsula por la cara dorsal; 5, edeago y flagelo; 6, 
gonapófisis y oviducto medio; 7. gonapófisis interna aislada; 8, espermateca unida a la vagina, 
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Con lo expuesto, queda establecido que el principio enunciado por C. Claus deja de 
ser de aplicación general. 

Las espirales que forman cada testículo se unen formando dos prolongaciones 
ligeramente curvadas que se entrecruzan y se adelgazan en sus extremos (figs. 1, 2), de los 
que parten los conductos deferentes. 

Los conductos al principio van paralelos a las prolongaciones y luego bajan, 


formando después de un trecho las vesículas seminales, de color verde claro, que son sólo 
una dilatación de los conductos deferentes. 





«Figura 9, aparato genital masculino de Nerthra ranina (H.S.); 10, aápsul ital 
_parámero derecho; 11, parámero derecho; 12, parte del edeago y flagelo. i o 


116 Revista de la Sociedad Entomológica Argentina . 37, 1978. 


Los conductos deferentes se unen con los conductos de las glándulas accesorias y 
forman por último el conducto eyaculador, que penetra en la cápsula genital. 

Las glándulas accesorias están constituidas por pequeñas piezas medianamente 
alargadas y de poco ancho (fig. 1). 

Capsula genital— Por la parte externa, ventral, se destaca a primera vista el 
parámero ı derecho, largo y de forma variada según las especies especialmente en el gancho 
mayor (fig. 3). El parámero izquierdo se halla atrofiado (fig. 4). 

Abriendo la cápsula genital se ve la continuación del conducto eyaculador que 
penetra en el edeago y se continúa fuera de él con un flagelo que mide unos 2,5 mm de 
largo. Unido al edeago hay un pequeño divertículo del que salen numerosas fibras 
musculares estriadas, más bien largas, cuya función no se puede precisar bien, pero parece 
ser que sirven para retraer al edeago. Las fibras están fijas a la cápsula (fig. 5). 

En una hembra he podido observar la espermateca (fig. 8). Es de forma tubular, 
alargada, la que desemboca en la vagina ubicada en la parte inferior del oviducto medio. 
La espermateca se halla en la parte dorsal de la región basal que forma parte de la 
armadura genital. Sobre la parte ventral de la región basal se hallan las gonapófisis (fig. 6). 


APARATO GENITAL MASCULINO DE NERTHRA RANINA (H.S.) 


Se presenta a primera vista muy semejanie al de Gelastocoris paraguayensis (fig. 9). 

Los más parecidos son los testículos, arrollados en dos espirales, la dorsal más 
robusta y la ventral más delgada. Las espirales que forman cada testículo se alargan y se 
unen, formando una prolongación con las mismas características que la de la especie 
anterior. 

Dada la semejanza de los testículos, hago las mismas reflexiones, en cuanto a la 
constitución de cada uno de ellos. - 

De los extremos de cada prolongación parten los conductos deferentes, que después 
de recorrer un trecho, forman las vesículas seminales. En N. ranina las vesículas seminales 
están formadas por un apelotonamiento irregular de los conductos deferentes. Siguen 
bajando éstos, se unen a los conductos de las glándulas accesorias (fig. 9) y forman por 
último el conducto eyaculador, que penetra en la cápsula genital. 

Las glándulas accesorias están formadas por pequeñas piezas ovoides, que les dan el 
aspecto de un racimo (fig. 9). , 

Capsula genital— Por la parte externa se ve parte de parámero derecho (fig. 10) que 
sobresale de la cápsula. No conseguí abrir la cápsula en la forma tan perfecta como en la 
especie de Gelastocoris descripta, pero comprobé que el parámero se continúa dentro de 
la cápsula y se articula en la base. Doy la forma completa del parámero (fig. 11). Además 
he visto parte del edeago cuyo conducto eyaculador se continúa con un flagelo que mide 
cerca de 2 mm de largo (fig. 12). No he hallado rastros del parámero izquierdo. 


CONCLUSION 


Con las observaciones hechas en machos de Gelastocoris y Nerthra de la familia 
Gelastocoridae; las realizadas en especies de los géneros Belostoma y Lethocerus: de la 
familia Belostomatidae (De Carlo, 1963, 1967) y en especies de los géneros Pelocoris, 
Ambrysus y Cryphocricos de la familia Pelocoridae (ex— Naucoridae) (1971), establezco 
como principio general, que en las especies de géneros de una misma familia, sus 
testículos están constituidos por igual número de tubos seminíferos o de folículos; que las 
glándulas accesorias existen siempre en las especies de géneros de una misma familia o no 
existen por completo. 
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SUMMARY; Description of the male genital apparatus of Gelastocoris paraguayensis De Carlo and of 
Nerthra ranina (H,S,), Conclution. (Hemiptera—Gelastocoridae). The male genital apparatus of one 
species of Gelastocoris and one the Nertbra are described, with special attention on the genital capsula. 


